VEGA - Mod. 1051 


COBTE 1 I 1 J 
* w COBTC ? | 1 * 
a COPTt 31 1•& 
C0R*t4 I 16 


CONTATT) CHIPS! 

7 8 _ 19 -20 13 14 _ 

7 9 19 El 13 • 13 fl 14 M 

? 10 19 U 13 16 9 15 M 

7 11 19 23 1 3 17 1 0 16 M 

7 1? 19 2* 13 IB II 17 H 


v alvole 

V1 CCH 42 V 7 EL 41 
V2’£F 41 V > • CL 41 ¥0CE 
V 3 EBC 41 V 9 CM 4 KJSICA 



07 ® 

07 ® 

T 




e*r a I** 

350 V 350 V 


VEGA • Mod. 1051. Alimentazione in corrente aliernaia ad alimentatore erparato. On dr mrdfe da 520 a 1620 kc/a. Onde eoaliere 
da 1680 a 3100 kc/s. Onde tropical! da 3 a W Mc/a. Chide corje da 5,8 a 11,5 Mc/a e da 10,5 « 20 Mc/a. Media frequenza 470 ke/a. 
Poienza d uaeila 15 wall indialorti. 2 altoparlanti. Impedenza cfaacita del traaform. di bases frequcnza 9 ohm. Conamno 100 watt. 



















